STANISLAW KROBICKI 


sluchacz medycyny, 


przeżywszy lat 25, po krótkiej a ciężkiej slabości, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 12-90 Września 1898 roku. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Środę dnia 14-g0 września b. r. o godzinie 5-tej po południu 
z domu przedpogrzebowego na cmentarzu wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na ktore 


pozostały brat zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publicznosf;,.. 


Drukiem A. Słomskiego w Krakowie. 


